


Básico 1 — Segunda clase 





PRONOMBRES PERSONALES 

e Ñuga Yo 

e Qam Tú 

e Pay Él / Ella 

e Nuganchik (1) Nosotros(as) 
e Ñugayku (e) Nosotros(as) 
e Qamkuna Ustedes 


e Paykuna Ellos / Ellas 


CONJUGACIONES EN 1RA, 2DA Y 3RA PERSONA 


Recuerda que todos los verbos en Quechua terminan en el sufijo 
infinitivo -y; por ejemplo: 


-Puriy -Rimay -Nawinchay 


Para conjugar con verbos se elimina este sufijo infinitivo -y, por 
ejemplo, usaremos el verbo Puriy (caminar): 


Conjugación simple en Tra persona: 

e Ñuga purini (Yo camino) 

e Qam purinki (Tú caminas) 

e Pay purin (Él/Ella camina) 

e Ñuganchik purinchik (i) (Nosotros caminamos) 
. Ñugayku puriniku (e) (Nosotros caminamos) 
e Qamkuna purinkichik (Ustedes caminan) 


e Paykuna purinku (Ellos/Ellas caminan) 





RIKSINANPAQ: SUFIJOS DE PERTENENCIA 


Allquy - Mi perro 

Allquyki - Tu perro 

Allqun - Su perro (de él/ella) 
Allgunchik (1) - Nuestro perro 

Allquyku (e) - Nuestro perro 
Allquykichik - Su perro (de ustedes) 
Allquyku - Su perro (de ellos/ellas) 


SUFIJO DIMINUTIVO -CHA Y DE PERTENENCIA 


Primero colocamos el sufijo -cha, luego el sufijo de pertenencia: 
Allqu = Perro 

Allqucha = Perrito 

Allquy = Mi perro 

Allquchay  = Mi perrito 

Allquyki = Tu perro 

Allquchayki = Tu perrito 

Allqun = Su perro 

Allquchan  = Su perrito 


ASTAWAN RIQSISUN 

Conjugaciones: 

- ni  : Conjugación en primera persona singular 
Ejemplo: NÑuga maytuta likani (Yo leo el libro) 

-nki : Conjugación en segunda persona singular 


Ejemplo: Qam maytuta likanki (Tú lees el libro) 





-n  : Conjugación en tercera persona singular 


Ejemplo: Pay maytuta likan (Él/Ella lee el libro) 


Sufijo: -ta 

Se usa para referir un objeto directo: 

- Ñuga Killata rikuni (Yo veo la Luna) 

- Qam wasiykita samanki (Tú descansas en tu casa) 


- Pay Masinta uyarin (Ella escucha a su amigo) 


VERBOS 


Napay Saludar 

Samay Descansar 

Mikuy Comer 

Upyay / Waqgtay Tomar a sorbos / Tomar de golpe 
Pukllay Jugar 

Puñuy Dormir 

Puriy Caminar 

Tusuy Bailar 


Takiy Cantar 


Yanuy / Waykuy Cocinar 





VOCABULARIO YACHASUN 


Maytu Libro 
Wasi Casa 
Punku Puerta 
Lliklla Manta 
Manka Olla 
Tanta Pan 
Allqu Perro 
Misi Gato 
Wallpa Gallina 
Utulu Gallo 


RUWANAPAQ (Ejercicios) 
1) Conjuga en presente simple los siguientes verbos en Tra, 2da y 3ra persona. 
Yanuy/Waykuy Qillqay 
Puriy Rimay 
Takiy Hamuy 
Yupay Napay 


2) Conjuga con los sufijos de pertenencia (y, yki, n) en los siguientes sustantivos: 


Manka Tanta 
Punku Misi 
Lliklla Wallpa 





